Visco Yatak Fiyatları ve Hasta Karyolası Yatağı (İmalat, Satış, Fiyatları) 

Visco yatak imalat ve satış merkezi. Hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri gibi sağlık kurum ve 
kuruluşlarına toptan satışımız vardır. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ev tipi ve hastane tipi tüm 
yataklarımız full ortopedik özellikte olup, Türkiye ve yurt dışında binlerce ev, sağlık kurum ve 
kuruluşlarında kullanılmaktadır. Standart ölçüler ihtiyacınızı karşılamıyorsa, özel ölçü ve özelliklerde 
bir yatak imalatı için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Memnuniyetsizlik 
durumlarında istediğiniz sertlik ve diğer özellikler ayarlanarak sizin için özel bir yatak üretilecektir. 
Sektörde Garanti Medikal olarak hizmet veriyoruz. 

Visco yatak ve her çeşit hasta karyolası ve hasta yatakları imalatı, toptan ve 
perakende satışı 

Günümüzde kullanımı hızla artan bir yatak çeşidi olan visco yataklardan akıllı yataklar diye de 
bahsedilmektedir. Akıllı visco yatak çeşitleri uygun fiyatları ve değişik ölçüleriyle stoklarımızda 
mevcuttur. Visco malzeme kullanarak imal ettiğimiz ürünler tabi ki sadece yataklar ile sınırlı değil. 
Değişik model ve ölçülerde uygun fiyatlarla visco yastıklar da firmamızda üretimi yapılarak iç ve dış 
pazara pazarlanmaktadır. Hasta karyolası üzerinde kullanılan 4 parçalı, lazer kesim ve visco hasta 
yatakları imalatı firmamızda yapılmaktadır. Sizin sağlığınız her şeyden önemlidir. Sağlıklı bir hayat için 
hayatınızın üçte birlik bir kısmını geçirdiğiniz yatak seçimi büyük önem taşımaktadır. 

Vücudunuzda meydana gelebilecek yatış şeklinize ve yattığınız yere bağlı bir çok omurga ve ortopedik 
hastalıktan doğru yatak seçimi ile korunabilirsiniz. Garanti Medikal bu misyonla sizler için sağlıklı, 
kaliteli ve dayanıklı yataklar üretir. Her çeşit hasta karyolası ve akıllı ortopedik visco yatak toptan ve 
perakende satışı. 

Dayanıklı, Rahat, Konforlu, Akıllı Visco Yataklar 

Visco Yatak ve Hasta Yatakları fİmalat, Satış, Fiyatları! 

Hatasız ve ekonomik visco yatak üretim politikasıyla faaliyetlerine devam eden firmamız, sadece 
imalat aşamasında kalmayıp ürünlerini yurt içi ve yurt dışında belli noktalarda bulunan mağazalarında 
ve web sitelerinde satışa sunmakta, hasta yatağı kiralama hizmeti de vermektedir. 

Ortopedik visco yatak imalat endüstrisinde kullandığı yüksek teknoloji ve seri üretimin sağladığı 
uygun maliyet avantajlarıyla rakiplerinden sürekli bir adım önde olan Garanti Medikal, Türkiye ve 
dünya piyasalarının ihtiyaçlarına yönelik her ay binlerce hasta yatağı ve hasta karyolası imalatı 
yapmaktadır. 

Hasta karyolaları kullanımı oldukça kolay olan bir el kumandası üzerindeki düğmeler ile rahatlıkla 
istenilen pozisyona getirilebilmekte ve hastayı rahatsız edecek hareketleri önlemektedir. Tüm hasta 
yatakları tamamen ortopedik özelliktedir. En ucuz visco yatak fiyatları www.viscomet.com'da 

Gerçek Ortopedik Visco Yataklar İle Sağlıklı Bir Yaşamın Anahtarını Sizin için Üretiyoruz 

Firmamız 2002 yılından beri visco yatak sektöründe İstanbul'da etkin faaliyet göstermektedir. 

Vizyonumuz doğrultusunda kısa sürede ürettiğimiz ürünler kalite, estetik, yenilikçi ve hızlı çözüm 
üreterek müşterilerimizin beğenisini kazanmıştır. 


Bu da bizi heyecanlandırmakta olup kaliteden ödün vermeden üretimin devamlılığını sağlamaktadır. 
Müşterilerimizin memnunniyeti hep önceliğimiz olmuştur ve olacaktır. 

Siz müşterilerimiz yatağınızı seçerken kaliteye önem gösterin. En ucuz visco yatak fiyatları ve en 
yüksek kaliteyi sitemizde bulabilirsiniz. 

Yatak Ölçüleri 

Ortopedik Visco Yatak Ölçüleri: 160x200 visco yatak, 150x200 visco yatak, 140x200 visco yatak, 
100x200 visco yatak, 90x200 visco yatak, 90x190 visco yatak 

Yatakların Vücut Üzerindeki Etkileri 

Merkezimizde satışını yaptığımız visco yataklar kan dolaşımını rahatlatır. Daha kaliteli bir uyku sağlar. 
Uyku esnasındaki rahatsız edici dönüşleri azaltır. Sırt, boyun ve boyun ağrılarının tedavisine 
yardımcıdır. Bu etkiler visco süngerlerin vücudun şekline ve ağırlığına duyarlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: akıllı visco, visco yatak, visco yatak imalatı, visco yatak imalatçıları, hasta yatakları, 
hasta karyolası, hasta yatağı, sünger yatak, lazer kesim yatak, tek kişilik visco yatak fiyatları, çift kişilik 
visco yatak fiyatları 

Tüm Web Sitelerimiz 

www.qarantimedikal.com 

www.viscomet.com 

www.viscovatakcesitleri.com 

www.viscovatakimalat.com 

www.viscovatakqaranti.com 

www.enucuzviscovatak.com 

www.qarantivatak.com 


